nz. Antoni Müller 


emer. dyrektor salin wielickich 


przezywszy lat 85, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 10 sierpnia 1937 r. w Krakowie. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek dnia I2 b. m. o godz. 5 po południu na cmentarzu zwierzynieckim 


(na Salwatorze), o czym zawiadamia Krewnych, Przyjaciół i Kolegów Zmarłego 


Rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 13 b. m. o godzinie 8', rano w kościele Najśw. Salwatora. 


= ZAKŁAD = 


POGRZEBOWY CO N CO R DIA“ 


Drukarnia Zwiazkowa w Krakowie, ul. Mikolajska 13 


Kraköw, pl. Szczepanski 2. — Tel. 103-31. 


